PETRONELA FRENCEL 


urodzona w 1842 r. po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, zmarła 
dnia 12 Grudnia 1002 r. 


Pozostała siostra wraz z familią zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiezność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 7 
przy placu Szczepańskim we Czwartek dnia 14 bm. o godzinie 3 popołudniu oraz na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


w Sobotę dnia 16 bm. o godzinie 10) rano w kościele 00. Franciszkanów. odprawić się mające. 


W drukami A. Koziańskiego w Krakowie. 


